I LOBOS 


inż. architekt, zastępca konserwatora na Województwo Krakowskie 


ur. 11 grudnia 1903 r. w Wielopolu, zmarł śmiercią tragiczną 3 sierpnia 1945 r. 
w Świdnicy pełniąc obowiązki służbowe 


Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Świdnicy dnia 6 sierpnia 1945 r. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w sobotę dnia 11 b. m. o godzinie 8 rano w kościele Najśw. Marii Panny 
przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego 


Na które zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych Zmarłego, pogrążona w smutku 


Rodzina. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 


Kraków, pl $zczepanski Le 4 — VEL 00-67 


